



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА «ГОРИЗОНТ Ц 







































































































































































































































































































































































































































































































ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА «ГОРИЗОНТ Ц-257» (2УСЦТ-61-9), «ГОРИЗОНТ Ц-257Д» 12УСЦТ-61-10). (БЛОК РАЗВЕІ 
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257» (2УСЦТ-61-9), «ГОРИЗОНТ Ц-257Д» (2УСЦТ-61-10). (БЛОК РАЗВЕРТОК И ПИТАНИЯ) 












































































































































































































































































































































































































































































































































ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ И ТИП 


Ваоистор 

Типа СНЫ—7Я16. 

Резисторы: 

Типа РІ-7-,1,0— 7К22. 

Типа РІ-7-2,0— 4Я23, 4К24, 7К6, 7К23, 7.1 Н24. 

Типа МЛТ-0,25—4ЯЗ, 4Я5, 4К13, 7К18. 

Типа МЛ Т-0,5—5Е2, 6Р22, 6К27, 6К28, 6ЯЗЗ, 6Я51, 7Я4, 7К5, 7Я17, 7К19, 7К22, 
7.1Р12, 7.1К18, 7.1Я21, 8К9, 8К10, 8К11, 8Р12, 8К13, 8К14, 14Я1, 14КЗ, 14Я5, 14М, 
14Р9, 14Р11, 14К13, 14К17, 14Я18, 14К20, 14К23, 14К26, 14К29. 

Типа МЛТ-1,0—4К14, 4К16, 6К31, 6Я47, 7К7, 7Я13. 

Типа МЛТ-2,0—4К18, 4К19, 4К20, 4К21, 4Р22, 4Я23, 6Р29, 6К36, 7Я6, 7К9, 7КП, 
7К12, 7К23, 7.1К23, 8К2, 8К4, 8К6, 8К8, 12КЗ, 14К16, 14Я19. 

Типа С1-4—4К1, 4К4, 4К6, 4К7, 4КЮ, 4Я11, 4К12, 4Я15, 4К17, 4К24, 4К25, 4К26. 
4Я28, 6К1, 6К2. 6КЗ, 6К4, 6К6, 6К7, 6Я8, 6К9, 6Я10, 6Я11, 6К12, 6К17, 6Н18, 6Я19, 6К21, 
6К23, 6Я24, 6К26, 6К32, 6Я34, 6К38, 6К39, 6Я41, 6Я42, 6Я43, 6Я44, 6Р48, 6К49, 6К52, 
7ЯЗ, 7К14, 7К15, 7К21, 7.1К1, 7.1К2, 7.1КЗ, 7.1К4, 7.1К6, 7.1Р7, 7.Щ8, 7.Щ9, 7.1К10, 
7.1К11, 7.1К14, 7.Я15, 7.1К16, 7.Щ17, 7.1К20. 

Типа С5-37—7К1, 7КЮ, 10К1, 14К4, 14К12, 14К24. 

Типа ГТТЯ-90_ЯРЯ ЯР^ ЯР7 

Типа СП-38—4К2, 4К27’, бкГз, 6К14, 6Е16, 6Я46, 7Я20, 7.1К5, 7.1Е13, 7.1Н22. 

Типа СП5-28—14Я6, 14Я7, 14К14, 14К15, 14К21, 14К22, 14Н27, 14Е28. 

Типа СП5-50—6Е37, 7Н2, 14Н2, 14КЮ, 14Р25. 

Типа НР1-9—8К1. 

Типа СЗ-14—7Я24. 

Типа СТ15-2—12К2. 

Конденсаторы: 

Типа КЮ-7В—4С31, 7.1С2, 7.1С8. 

Типа К15-5—4С21, 7С15, 8С1, 8С2, 8СЗ, 12С1, 12С2. 

Типа К50-12—7С11. 

Типа К50-31—4С16, 4С19. 

Типа К50-35—4С6, 4С14, 4С27, 4С28, 4С29, 4С30, 6С2, 6Сб, 6Св, 4С32, 6С9, 6С12, 
6С17, 6С18, 7.1СЗ, 7.1С4, 7.1С7, 7.1С10, 14С4, 14С7. 

Типа К53-19—6С13. 

Типа К53-30—6С4, 6С7. 

Типа К73-9—4С1, 7С13, 7С14, 7.1 Сб, 7.1С6, 7.1С9. 

Типа К73-17—4С2, 4СЗ, 4С7, 4С10, 4С11, 4С15, 4С17, 4С20, 6С1, 6СЗ, 6С11, 6С16, 
6С19, ѲС21, 7С1, 7СЗ, 7С6, 7С7, 7С12, 7.1С1, 7.1С11, 7.1С12, 14С1, 14С2, 14СЗ, 1405, 
14С6, 14С8, 14С9, 14С10. 

Типа К78-2-4С18, 7С2, 7С4, 7С8, 7С9, 12СЗ. 

Типа КД-2— 4С8, 4С9, 4С12, 4С13, 4С22, 4С23, 4С24, 4С25, 4С26, 6С11, 6С15. 

Типа МБМ—7С10. і; 


I е * 




ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Указанные на схеме режимы измерены вольтметром с входным со 
не менее 10 кОм/В при приеме телевизионного сигнала. Допустимое откло 

2. Осциллограммы сняты при приеме цветного телевизионного сигна 
мые отклонения величин указанных импульсов ±20%. 

3. Указанные на схеме режимы транзисторов ѴТ1, ѴТ2, ѴТЗ, ѴТ4 и 
мы 1, 2, 3, 4, 5 модуля (А4) измерены относительно общего проводника, < 
с точками 15, 17 трансформатора Т1. 

4. Номера точек по контуру линий, обозначающих границы печатны 
ветствуют номерам контактных точек на платах, к которым подсоеди 
тажные провода. 

5. Неразрывные соединения проводов, обозначенные стрелками «-»> « 
ся на одной прямой и имеют одинаковые буквенные обозначения. 

6. Цифры в левом верхнем углу блока соответствуют его позицион 
чению. 

7. В различных сериях телевизора могут иметь место мелкие непрі 
схемные и конструктивные изменения. 


Зак. 265. 1985 г. Т. 100 000. Тпщ ПО < 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Указанные на схеме режимы измерены вольтметром с входным сопротивлением 
не менее 10 кОм/В при приеме телевизионного сигнала. Допустимое отклонение ±20%. 

2. Осциллограммы сняты при приеме цветного телевизионного сигнала. Допусти¬ 
мые отклонения величин указанных импульсов ±20%. 

3. Указанные на схеме режимы транзисторов ѴТ1, ѴТ2, ѴТЗ, ѴТ4 и осциллограм¬ 
мы 1, 2, 3, 4, 5 модуля (А4) измерены относительно общего проводника, соединенного 
с точками 15, 17 трансформатора Т-1. 

4. Номера точек по контуру линий, обозначающих границы печатных плат, соот¬ 
ветствуют номерам контактных точек на платах, к которым подсоединяются мон¬ 
тажные провода. 

5. Неразрывные соединения проводов, обозначенные стрелками «->» «-*-», находят¬ 
ся на одной прямой и имеют одинаковые буквенные обозначения. 

6. Цифры в левом верхнем углу блока соответствуют его позиционному обозна¬ 
чению. 

7. В различных сериях телевизора могут иметь место мелкие непринципиальные 
схемные и конструктивные изменения. 


Зак. 265. 1985 г. Т. 100 000. Тпщ ПО «Горизонт». 
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Условные обозначения функциональных микросхем и микросйорок. 
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛА' 

Цифры в окружностях СООТВбі 
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Плата модуля радюканала. 


ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛА’ БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

Цифры в окружностях соотвбіствуют номерам осциллограмм 
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на принципиальной схеме. 
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БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ВХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА). «ГОРИЗОНТ Ц-257». 
гвуют номерам осциллограмм на принципиальной схеме. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ И ТИП: 

Резисторы: 

Типа Р1-7-2,0—2Р18. 

Типа МЛТ-0,5—1К4, 1К8, 1К21, 1.1К5, 1.1К14, 2К23, 2.1К9, 2.2К9, 2.3К9, 2.1К15, 
2.2К15, 2.3К15, 2К20, 2К24, 9К28. 

Типа МЛТ-1,0—2К20, 2.1К12, 2.2Р12, 2.3К12, 2.1К16, 2.2К16, 2.3К16, 2.1К17, 

2.2К17, 2.3К17, 9К14, 9К23. 

Типа МЛТ-2,0—2К18, 9К26, 9К27. 

Типа С1-4-1К1, Щ2, 1КЗ, 1К5, 1К6, 1Р7, 1К9, 1КЮ, 1КИ, 1К12, 1К13, Щ14, 
1К15, 1К16, 1К18, Ш19, 1К20, 1К23, 1К24, 1К25, 1К26, 1К27, 1К28, 1К29. 1Р30, 1К31, 
1.1К1, 1.1К2, 1.1КЗ, 1.1К4, 1.1К5, 1.1К6, 1.1 К7, 1.1К8, 1.1К9, 1.1 КІО, 1.1К12, 1.1К16, 

1.1К17, 1.1К18, 1.1К19, 1.1К20, 1.1К21, 1.Щ22, 1.1К23, 1.1К24, 1.1К25, 1 ІР26, 1.1К27, 
1.1К28, 1.1 К29, 1.1К30, 1.1К31, 1.1Р32, 1.1К34, 2К1. 2К2, 2КЗ, 2К4, 2К5, 2Р6, 2К8, 2Е9, 


2КЮ, 21? 12, 2К13, 2К14, 2К15, 2Р?16, 2К19, 

2КЗЗ, 2К35, 2К40, 2Р41, 2К42, 2Р43, 2К44, 

2К55, 2К56, 2К57, 2Р58, 2К59, 2.1К1, 2.2К1 

2.3КЗ, 2.1Р4, 2.2К4, 2.3К4, 2.1К5, 2.2Е5, 
2.3К7, 2.1К8, 2.2К8, 2.3К8, 2.1 КІО, 2.2КЮ, 
2.2Р13, 2.3К13, 2.1К14, 2.2Е14, 2.3К14, 

9К17, 9К18, ЮК7, ЮК8, ЮК9, ЮКІО, 10К11, 

Типа СП2-36 — 2К60, 2К61. 

Типа СПЗ-4 — 9К1, 9К2, 9КЗ, 9К4, 9К5, 

Типа СПЗ-36— 10К1, ЮК2, ЮКЗ, ЮК4, 

Типа СПЗ-38—1К17, 1К22, 1.1 К1, 1.1 К 
2К31. 2К36, 2К37, 2К38, 2К51, 2К52, 2К53. 

Конденсаторы: 

Типа К10-7В—1С2, 1С11, 1С16, 1С17, 
1.1С8, 1.1С9, 1.1С11, 1.1С12, 1.1С13, 1.1С14, 
1.1С22, 2С4, 2С6, 2С7, 2С8, 2С9, 2С10, 2С12, 
2С32, 2С37, 2С43, 2С53, 2.1С4, 2.2С4, 2.3С4, 
10С2. 

Типа К31-11 — 1.1С24, 2С19. 

Типа К50-16—1.1С6, 1.1С25, 2С21. 

Типа К50-35 — 1С6, 1С14, 1.1СЗ, 1.1С7, 
9С13, 9С15, 9С17, 10С1. 

Типа К53-19 — 1С8, 1.1С7, 2С11, 2С20, 

Типа К53-30 — 2С25, 2С29. 

Типа К71-7 — 1С10. 

Типа К73-9 — 1С5, 1С15, 2С41, 2.1СЗ, 

Типа К73-17 — 1С1, 1СЗ, 1С4, 1С7,1С9, 
1.1 С26, 2С15, 2С23, 2С44, 2С46, 2С47, 2С48, 
9С13, 9С16. 

Типа КТ-1 — 2СЗ, 2С38, 2С39, 2С40. 


2К22, 2К24, 2К25, 2К26, 2К29, 2К30, 2К32, 
2К45, 2К46, 2К47, 2К48, 2К49, 2Р50, 2К54, 
, 2.3К1, 2.1 К2, 2.2К2, 2.3К2, 2.1 КЗ, 2.2КЗ, 
2.3К5, 2.1К6, 2.2К6, 2.3К6, 2.1 К7, 2.2К7, 
2.3КЮ, 2.1К11, 2.2КИ, 2.3КП, 2.1К13, 

9К8, 9К9, ЭКЮ, 9К13, 9К14, ЭКЮ, 9К16, 
ЮК13, ЮК14. 

9К6. 

ЮК5, 10К6. 

11, 1.1К15, 1.1КЗЗ, 2К7, 2К11, 2К27, 2К28, 


1С18, 1С20, 1.1С1, 1.1С2, 1.1С4, 1.1С5, 

1.1С15, 1.1С16, 1.1С18, 1.1С20, 1.1С21, 

2С13, 2С14, 2С16, 2С18, 2С26, 2С28, 2С30, 
2.1С5, 2.2С5, 2.3С5, 9С1, 9ГТ 9СП, 9С14, 


1.1 С23, 2С17, 2С22, 2С42, 9С7, 9С8, 9С12, 
2СЗЗ, 2С36. 


2.2СЗ, 2.3СЗ, 9СЗ, 9С10. 

1С12, 1С13, 1С19, 1.1СЮ, 1 1С17, 1.1С19, 
2С51, 2.1С1, 2.2С1, 2.3С1, 9С2, 9С4, 9С5, 


ІЗак. 265. 



Плата СВП-4-10. 
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Плата СВП-4-10. 


Плата субмодуля видеоусилителя. 
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Плата субмодуля видеоусилителя. 
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Плата блока управления. 














































































































































































ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА «ГОРИЗОНТ Ц-257» 12УСЦТ-61-9), «ГОР! 







































































































































































































































































































































































































































































































ЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА «ГОРИЗОНТ Ц-257» (2УСЦТ-61-9), «ГОРИЗОНТ Ц-257Д» (2УСЦТ-61-10) (БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ВХОДНІ 
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ОНТ Ц-257Д» (2УСЦТ-61-10) (БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ВХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА). 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. При установке блока СК-Д-24 в телевизоре «Горизонт Ц-257» снять перемычку, 
соединяющую точку 5 разъема Х4 блока СК^М-24 с корпусной шиной. 

2. Программа I включается при воздействии рукой на сенсорный датчик В1. 

3. Переключатели в блоке А9 показаны 51 в положении автоматической настройки 
частоты гетеродина, переключатель 52 в положении включенного внутреннего громко¬ 
говорителя, переключатель 54 в положении включенной цветности. 




Зак. 266. 1985 г. Т. 100 000. Тип. ПО «Горизонт». 





























































ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. (БЛОК РАЗЕ 
Цифры в окружностях соответствуют номерам осі 



Плата модуля импульсного питания. 
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. (БЛОК РАЗВИТОЙ И ПИТАНИЯ). «ГОРИЗОНТ Ц-257». 
Цифры в окружностях соответствуют номерам осциллограмм на принципиальной схеме. 
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»ТОК И ПИТАНИЯ). «ГОРИЗОНТ Ц-257». 
ллограмм на принципиальной схеме. 
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Плата субмодуля коррекции растра. 
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Плата модуля строчной оазвертки. 
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Плата модуля кадровой развертки 
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Схема регулировки блока сведения. 


Плата блока сведения. 


Зак. 266 . 
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